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VI. Allgemeine Thermodynamik beliebiger Korper.
Verhalten fester und fliissiger homogener Korper im absoluten Nullponkt der Teniperatur und in dessen Nahe wird jedoch von Planck2) gefolgert, da6 bei der Temperatur T = 0 die Entropie eines jeden chemisch homogenen festen oder fliissigeii Korpers den Wert Null besitzt. Dieser Satz ist von besonderer Bedeutung fur die Thermodynamik chemischer Vorgange (Bd. II, Abschn. 38).
100. Entropiediagramm der Kreisprozesse.  Thermischer Wirirangs-grad.   Prozesse der groBten Warmeverwandlung.
Tragt man die zu den einzelnen Punkten des Arbeitsdiagramms Fig. 196 gehorigen Werte der absoluten Temperatur T und der Entropie S als Ordinaten und Abszissen auf, so erhalt man ein ge-schlossenes Diagramm nach Fig. 200. Der Kurve III der Warme-
zufuhr in Fig. 196 entspricht in Fig. 200 die Kurve TIL', der Kurve III IV der Warmeentzie-hung die Kurve III9 TV'. Die adiabatischen Kurven von Fig. 196 werden in Fig. 200 durch die ge-raden, der T-Achse parallelen Strecken abgebildet, da die Entropie bei adiabatischen Zustands-anderungen unverandert bleibt (Abschn. 28).
Fehlen im Druckdiagramm die adiabatischen Kurven, so fallen auch im Entropiediagramm die geraden Strecken weg und die Kurven der Warmezufuhr und -entziehung gehen (stetig oder gebrochen) ineinander iiber.
Die unter der Kurve I' II', Fig. 200, liegende Flache bis zur Abszissenachse ist die zugefiihrteWarme Q15 die unter III' 17' liegende Flache die ab-geleitete Warme Q2. Daher ist die geschlos-
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sene Flache des Entro-piediagramms (I' II' Dies ist aber nach Abschn. 96 die in Arbeit verwandelte Warme, deren mechanischer Wert L durch die geschlossene Flache des entsprechenden Arbeitsdiagramms Fig. 196 dargestellt wird.
Ill' IF') gleich  dem Unterschiede
K3*
M. Planck,   Vorlesungen  iiber Thermodynamik, 3. Aufl. 1911, S. 268.en Zustandsanderungen in dieseni Falle die Entropie nur zunehmen, nicht abnehmen (Abschn. 106).
